Deutscher Bundestag 
6. Wahlperiode 


Drucksache VI/ 886 


Bericht 

des Haushaltsausschusses 
(7. Ausschuß) 

gemäß § 96 der Geschäftsordnung 
über den von der Bundesregierung eingebrachten Entwurf eines 
Dreizehnten Gesetzes über die Anpassung der Renten aus den 
gesetzlichen Rentenversicherungen sowie über die Anpassung 
der Geldleistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung 
(Dreizehntes Rentenanpassungsgesetz — 13. RAG) 

— Drucksachen Vl/640, Vl/861 — 


Bericht des Abgeordneten Krampe 


Der Gesetzentwurf ist mit der Haushaltslage ver- 
einbar. 

Durch die Rentenanpassungen ergeben sich fol- 
gende Mehraufwendungen: 

Rentenversicherung der Arbeiter .1 239 000 000 DM 
Renten Versicherung der 

Angestellten 639 000 000 DM 

Knapp'Schaftliche Renten- 
versicherung 71 000 000 DM 

Unfallversicherung Renten- 
anpassung 199 000000 DM 

Pflegegeld 2 000 000 DM 

zusammen . . .2 150 000 000 DM 

Ab 1971 sind die Beträge bei der Fortschreibung 
der mehrjährigen Finanzplanung zu berücksichtigen. 


Bonn, den 2. Juni 1970 


Der Haushaltsausschuß 

Leicht Krampe 

Vorsitzender Berichterstatter 


Drude: Bonner Universitäts-Buchdrudeerei, 53 Bonn 1 
Alleinvertrieb; Verlag Dr. Hans Heger, 53 Bonn-Bad Godesberg 1, 
Postfach 821, Goethestraße 54, Tel. (0 22 29) 6 35 51 



